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Toebehoren 
DSS75 
Accessories 


Daksokkel set 
DSS75 
Socle de toit 


Aantal sokkels in set 
2 
Nombre de socles dans le set 


4 RVS schroeven 
incl. 
4 vis à acier inoxydable 


Materiaal 
kunststof/plastique 
Matériel 


Geschikt voor trildempers 
Ja/Oui 
Compatible avec amortisseur 


Afmetingen B-H-L 
cm 
10x10x75 
cm 
Dimensions L-H-P 


Informatie 
Information 


Type 
Type 
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